DART AEROSPACE LTD z 


Description: Panel 


Inspection Dwg: D3259 Rev: B 


Actual 


Dimension 


Drawing 
Tolerance 
Dimension 
15.188 
1.000 
9.000 
R0.50 


0.875 


+/-0.010 
+/-0.005 
+/-0.005 
+/-0.030 
+/-0.005 
+/-0.005 
+/-0.030 
+/-0.010 
+/-0.005 
3.500 +/-0.005 
0.875 +/-0.005 


oo | mooo OO 
1.800 +/-0.010 


RO.13 
17.125 
12.000 
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